TOYOTA DO BRASIL - Preços Setembro/2021 


O Preço público sugerido pode variar de acordo com a tributação e alíquotas específicas de cada Estado. Preço do veículo sugerido ao público em reais (R$) para pintura sólida, à vista e com frete incluso. Pinturas metálica e perolizada disponíveis com custo adicional. Preço sujeito a alteração sem aviso prévio, prevalecendo o que estiver em 


E AMAZÔ 
MACAPÁ ÔNIA ANO / MODELO 
OCIDENTAL 


vigor na data do faturamento do veículo. 


MODELO VERSÃO ESTADO DE SÃO PAULO 











DEMAIS ESTADOS ZONA FRANCA 


























XRX Hybrid R$ 195.390,00 
R$ 187.590,00 
R$ 162.690,00 


R$ 151.790,00 


R$ 188.590,00 
R$ 181.190,00 
R$ 157.090,00 
R$ 146.590,00 


R$ 167.345,00 
R$ 160.780,00 
R$ 139.394,00 
R$ 130.077,00 








COROLLA 


es [a 


2.0L 





2021/2022 
















Der Re R$ 73.890,00 R$ 71.390,00 R$ 63.347,72 
ETIOS R$ 67.790,00 R$ 65.490,00 R$ 58.112,37 
HATCHBACK nai y R$ 64.490,00 R$ 62.190,00 R$ 55.184,12 
R$ 59.190,00 R$ 57.090,00 R$ 50.658,65 
2021/2021 
R$ 77.490,00 R$ 74.790,00 R$ 66.364,70 
X Plus 
ETIOS EL R$ 71.290,00 R$ 68.790,00 R$ 61.040,62 
SEDAN 7 R$ 70.690,00 R$ 68.240,00 R$ 60.552,57 
R$ 64.790,00 R$ 62.490,00 R$ 55.450,33 
XLS CONNECT R$ 103.690,00 R$ 100.290,00 R$ 88.420,00 
590, 7274, 
MNE EE X-WAY CONNECT pe R$ 102.390,00 R$ 98.990,00 R$ 8 00 
XS CONNECT R$ 97.790,00 R$ 94.590,00 R$ 83.394,00 2021 / 2022 
HATOHBRCK XL PLUS CONNECT R$ 90.790,00 R$ 87.790,00 R$ 77.400,00 
XLLIVE R$ 84.890,00 R$ 82.090,00 R$ 72.375,00 
XLS CONNECT R$ 107.590,00 R$ 103.990,00 R$ 91.682,00 
YARI DO Sconnecr | | 
S e XS CONNECT Ee R$ 100.690,00 R$ 97.290,00 R$ 85.775,00 SONDA 
SEDAN XL PLUS CONNECT R$ 94.990,00 R$ 91.790,00 R$ 80.926,00 
XL LIVE R$ 88.590,00 R$ 85.590,00 R$ 75.461,00 
Hybrid Altis Hybrid Premium Hybrid Transaxle (CVT) R$ 176.690,00 R$ 170.690,00 R$ 151.461,00 
Altis Hybrid R$ 167.990,00 R$ 162.190,00 R$ 143.920,00 
R$ 169.090,00 O R$ 163.290,00 O R$ 144.895,00 O 
2021 / 2022 
soRanEa 2.0 Direct Shift R$ 167.990,00 R$ 162.190,00 R$ 143.920,00 / 
R$ 143.690,00 R$ 138.690,00 R$ 123.066,00 
R$ 134.290,00 R$ 129.690,00 R$ 115.081,00 









R$ 297.390,00 R$ 287.990,00 R$ 221.278,00 
R$ 266.790,00 R$ 258.290,00 R$ 198.335,00 
DSL R$ 247.990,00 R$ 240.190,00 R$ 184.223,00 
HILUX o stmsmets O) om R$ 225.290,00 R$ 218.190,00 R$ 171.300,00 2021/2021 
MT R$ 209.990,00 R$ 203.290,00 R$ 155.531,00 
R$ 202.490,00 R$ 195.990,00 R$ 149.693,00 
R$ 219.490,00 R$ 212.490,00 R$ 166.816,00 
R$ 203.690,00 R$ 197.190,00 R$ 154.676,00 
om [im ma R$ 386.990,00 O R$ 374.690,00 R$ 333.134,00 O 
AT R$ 368.590,00 R$327.974,00 O 2021/2021 
R$ 262.990,00 R$234.93800 O 
R$291.790,00 O R$282.490,00 O R$248.691,00 O 


D Pintura metálica incluída 


